EPSON 


2C-BUS interface RTC module 


RX - 8564 CF 


Built in frequency adjusted 32.768 kHz crystal unit. 
Compliant with °C high-speed bus specifications. (400kHz) 
Alarm and Timer IRQ function are Available. ( 32.768 kHz , 1024 Hz , 32 Hz, 1 Hz) 
32.768 kHz clock frequency output. (FOE,FOUT) 
Automatic adjustment for leap year. 
Low backup current : 275nA / 3 V ( Typ.) 
Wide operating voltage range : 1.8 V to 5.5 V 
Wide timekeeper voltage range : 1.2 V to 5.5 V 
Available as small package.( CF: SON-10pin ) 
The |2C-Bus is a trademark of Philips Electronics N.V. 
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E Pin Assignment E Pin Descriptions 


Pin Assignment 
1.VDD 10.CLKOE 
2. CLKOUT 9. N.C. 
3.N.C. 8. N.C. 
4.SCL  7./INT 
5.SDA 6. GND 
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EPSON 


E Specifications 


1. Operating range 


Symbol 
Supply voltage FO-Bus Active 


Data holding voltage | Voo | 12 | s v 
Operating temperature range | Torr || 0 +88 | c 


2. Frequency characteristics 


Frequency tolerance f/fo Ta=+25 °C, VDD=3.0 V + 23 x10° 


Frequency temperature Ta=-10 ~ +70 °C, VDD=3.0 V +10 x 10°/-120 x 10” 
characteristics 


3. DC characteristics 


Power current eoe AA IR 800 | 
During access E Or ean 


Current consumption fscl=0 Hz VDD=3 V 275 700 nA 
Backup mode fscl=0 Hz, VDD=2 V 250 650 nA 
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SEIKO EPSON CORP 


EPSON ELECTRONICS AMERICA, INC. Phone:(1)310-955-5300 


EPSON EUROPE Electronics GmbH 
EPSON HONG KONG LTD. 

EPSON TAIWAN T&T LTD. 

EPSON SINGAPORE PTE. LTD. 


EPSON CHINA CO., LTD. 


SEIKO EPSON Corp. KOREA OFFICE 


Phone:(49)-(0)89-14005-0 
Phone:(852)2585-4600 
Phone:(886)2-2717-7360 
Phone:(65)337-7911 
Phone:(86)10-6410-6655 
Phone:(82)2-784-6027 


Fax:(1)310-955-5400 
Fax:(49)-(0)89-14005-110 
Fax:(852)2827-2152 
Fax:(886)2-2718-9366 
Fax:(65)334-2716 
Fax:(86)10-6410-7319 
Fax:(82)2-767-3677 
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